仕様 


品 番 

DS - P 1201 

定 格 

交流10 0 V 1200 W 

コードの長さ 

2.0 m 

標準 寸法 

高さ已9 cmx 幅70 cmx 奥行さ30 cm (本体10 cm ) 

標準 質量 

1 7.0 kg 

1時間あたりの 
標準消費電力 量 

手動設定： 400 W のとさ . 400 Wh 

800 W のとき . 800 Wh 

1200 W のとき . 1200 Wh 

乂り 自動設定時の 
■ 温度の目ま 

「お」約1巨で「中」約 20° C 「高」約24む 

切/入タイマー 

切タイマー：1時間、入タイマー：1〜日時間 

ヒー ター 

マイカヒーター、シーズヒーター2本 

ま全装置 

温度過昇防止用サーモスタット、転倒 OFF スイッチ（内蔵） 

付属品 

キャスターに個）ねじ （4 個） 


《1は曰本電機工業会の測定方法に基づいて標準品を測定した値です。 

《2外気温10で、日畳、木造住宅で測定した場合。 

温度はお部屋の断熱条件や環境、気温などにより異なります。 


愛情点検 

長年ご使用の違ホが線ノ くネルヒーターの点検を 

口 


こんなを状はありませんか 

► 

ご使用中止 

•異常な音やこげ臭いにおいびする。 

• 電源コードを動かすと通電したり、 

しなかったりする。 

•電源プラグや電源コードび異常に熱い。 

• 本体や操作部び異常に熱い。 

• その他の異常や故障びある。 

故障や事故防止のため、 
電源スイッチを「切」に 
し、コンセントから電源 
プラグを巧いて、必ず販 
売店に点検をご相談くだ 
さい。 


便利メモ 

おぼえのため 
記入されると 
便利です 

お買い上げ曰 


年 

月 

曰 

品番 

販売店名 

巧 （ 

) 



DS - P 1201 


パナソニック株式会社トワレ-ヒーティングビジネスユニット 

〒己 39- 1188奈良県大和郡山市筒井町800番地 
© Panasonic Corporation 2008 


DS940A-X61P1 

Se0508-1078 



Panasonic 

取扱説明書 
遠赤外線ノ くネルヒ ー タ ー I 家庭用 I 

端 DS-P1 201 



保証書別添付 

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいたださ、まことにありびとうございます。 
• 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いください。 

•ご使用前に 「を全上のごを意」 （4 〜7ぺージ）を必ずお読みください。 


•保証書は、「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。 
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安全上のご注意 (必ずお守りください) 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■ 誤った使い方をしたとさに生じるを書や損害の程度を区分して、説明しています。 


么警告 

「死こや重傷を負ラおそれびある内容」です。 


A ま意 

「傷害を負ラことや、財産の損害び発生するおそれびある内容」です。 


■ お守りいただく内容を次の図記号で説明していまず。 

(次は図記号の例です） 


0® 

してはいけない内容です。 



〇を 

実行しなければならない内容です。 






;化 


, - s / 、 / 、 


踏み台にしたり、腰をか 
けたり、寄りかかったり 



ます。 


本体に巧類やふとんを掛 
けて使わない 



ます。 


次のよラな方びお使いの 
ときは特にミ主意ずる 


〇 


乳幼児や自分で 
温度調即でさな 
いちなど 


やけどをおこすおそれびあり 
ます。 


給気□や放熱□のずさ間 
か5指を入れたり、ピン 
や針金などの金属物や異 
物などを入れない 

0 



内部に触れたり、異常作動し 
て、火災や感電ややけどの原 
因になります。 


改造はしないまた修理 
技術をむ外の人が、分解 
したり修理をしない 


分解禁止 




感電や発火したり、異常作動し 
てけびの原因になります。 
•修理は販売店にご相談くだ 
さし、。 


異常*故障時には直ちに 
使用を中止ずる 

(発煙-発火-感電のおそれあり） 

〇 •異常赌ゃこげ臭ぃ 

異 S •故障例 • 11逆;福動かすと 

通電したり、しなかつ 
たりする 

•電源プラグや電源コー 
ドび異常に熱い 
•本体や操作部び異常に 
熱い 

すぐに電源プラグをコンセン 
卜から抜さ、販売店へ点検- 
修理を依頼して < ださい。 



A 警告 


定格1己 A •交流10 0 V のコンセン 
卜を単独で使ラ 


〇 


他の機器と併用すると、発熱に 
よる火災の原因になります。 


延長コードち定格1已 A のちのを単独でお使 
い < ださい。 


電源プラグは根元まで確実に差し 
込む 


〇 



差し込みび不完全ですと、感電や発熱に 
よる火災の原因になります。 

•傷んだプラグ-ゆるんだコンセントは 
使用しないで < ださい。 



めれた手で電源プラグの抜き差し 
はしない 


(D 

めれ手禁止 



感電の原因になります。 


電源プラグのほこりなどは定期的 
にとる 


〇 



プラグにほこりなどびたまると、湿気な 
どで絶縁不良となり、火災の原因になり 
ます。 

•電源プラグを抜き、乾いた布でみいて 
<ださい。 


スプレー などの吿を本 
体の近くに置かない 


0 


熱でスプレー宙の圧力び 
上びり、爆発や火災の原 
因になります。 


電源コード*電源プラグを破損ずるよラなことはしない 

0 


傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、 
無巧に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 
重い物を載せたり、束ねたりしない 


傷んだまま使用すると、感電-ショート•火災の原因になります。 
• コードやプラグの修理ま、販売店にご相談ください。 


安全上のごを意 


己 































































安全上のご注意 (必ずお守りください) 


A 注意 


r このような場所で使わない^ 

温室*お室など高温*多湿*水の 
かかる場所では使わない 



水平でないところでは使わない 



転倒して、けびの原因になります。 


毛足の長いじゅラたんの上では使 



転倒によるけび、じゅラたんの変色•へ 
こみの原因になります。 


カーテンやふとんなどがかかる場 
所に置かない 

0 

火災の原因になります。 


乾燥等、他の用途に使用しない 

0 


過熱して発火することびあります。 



キャスターをはずしたり、逆さま 
にしたり、倒したりして使わない 



過熱して、火災の原因になります。 


お手入れは本体が冷めてか5、必 
ず電源プラグを巧いて行ラ 

〇 

やけどや感電の原因になります。 

•使用後は、本体び;令めるまで、約30分 
かか0ます。 
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A ま意 


局温部|(_手をふれない 


接軸禁止 


使用中や使用直後はガラス面 
や放熱□など熱い部分に手を 
みれると、やけどのおそれび 
あります。 


操作部に水やお茶をこぼさ 
ない 


水めれ禁止 

内部に水び入って、感電-火災 
の原因になります。 

•こぼれたとさは、直ちに使ラ 
のをやめて、販売店の点検を 
受けてください。 


電源コードを持って移動 
させたり、電源コードを 
キヤ スターで 踏みつけた 
まま通電しない 


0 


コード破損による感電•乂 
災、転倒によるけびの原因 
になります。 



電源プラグを巧くと 
きは、コードを持た 
ず、必ず電源プラグ 
を}寺って巧< 


〇 



コードびショートや断線 
して、火災-感電の原因 
になります。 


使用しないとをは電源プラグをコンセ 


犬や猫などのぺットの暖房用には使わ 

ントか5巧く 


ない 

けびややけど、絶縁劣化による 


Cy ぺットび本体や電源コードを傷 

を巧く 感電や漏電火災の原因になりま 


め、火災の原因になるおそれび 

す。 


あります。 


安全上のごを意 
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各部のを前 




放熱 □ 

ガラス面 

電源プラグ 
電源コード 

通電表示ランプ 

(通電中点灯します) 

キヤスター 

(付属品） 


放熱□ガード 
放熱 □ 


コードホルダー 


ミミミ/ ミ言/許 

ミミミ、 ミミす/ミ/ 

ミ、ミミ ミミ ふ ミミ 
ミ、ミミ 、ミミ、ふミ/ 

こ/二/二/、 ごご二ごご^^ご 

ミ ……I /さ/さ///////^/ 

ミ、ミミ ミミミミミ\ 
、ミミ、、、 ミミミミミ 
ミミ、ミ ミミ—ミ、、 

、ミミ、、、 ミ—ミミ 
、ミミ、、、 ミミ—ミ 
去ミミ、、 11 わ、 



キャスター取付ねじ 

(付属品：本体に添付） 


切タイマーランプ 


入タイマー時間表示 


面 


(時間後入） 

夕っ ^-] 

懈除3巧巧し） 


温度表示ランプ 


ワット表示ランプ 




電源ランプ 


切タイ 7- 


手動 


白動1 


'高 


(お除3趕> 巧し） 



-/ 、 

■=1^ 

巧んち 


巧/入 


入タイマー 
スイッチ 

切タイマー 
スイッチ 


電源スイッチ 


手動設定スイッチ 

自動設定スイッチ 



キャスターに個) 


ねじ （4 個) 

〈本体に添付〉 







































































ご使用前の準備 




キヤスター取り付けねじ 
(4 本）を本化か5取り外ず 

•本体のガラス面を下にして静かに包装箱の 
上に置いてください。 



キャスターを本体にセット 
する 

•キャスターの取り付け穴を本体背面と底面 
の取り付け穴に合わせてください。 
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設置のしかた 


安全上のごミ主意 （4 〜7ページ）をお守りのラえ、壁や燃えやすいちの（可燃物）から下 
図の寸法を離してお使いください。 

ただし、左ち面のどちらか一方は、壁や障害物で囲まれていない開放空間にしてください。 


，ち] 00 cm 
lii± 


側ち 

各4.日 cm 
な上 



ク 

後ち4.巳 cm じ(上 


■。閒 an— 

• 本体下部の給気□をふさびないよラにして < ださい。 

本体び過熱して安全装置び作動し、通電び停止することびあります。 


消防法基準適合 


3 



キャスターを本化にねじ止 
めする 

•キャスターを本体背面と底面に締め付け、 
確実に取り付けてください。（左ち2か所） 

•マイナスドライバーで締めるとさは、締め 
すざないよラにごを意ください。 


4 



本化を静かに起こす 

•本体を両手でしっかり支え、静かに起こし 
て < ださい。 

•キャスターは工場出荷時□ックされていま 
すので、解除してください。 

•キャ スターびスムーズに 動くか確認してか 
ら移動させて < ださい。 

•ご使用時は、キャスターを□ックしてくだ 
さい。 


前方 4. 己 cmliLh 


ご使用前の準備 





















































自動設定で使う 


設定した溫度に応じて自動的にお部屋の溫度調節を行い 
まず。 

お部屋をじんわり暖めたい時や就寝時の冷え込み防止な 
どの部屋暖房に適していまず。 

お使いになる前に電源プラグをコンセントに差し这んでください。 





(時間後入） C 

つ （1 時間後切） 14001180012001 W 低。己□日□高 




切タイ 7- 

手動 

1白動1 


(招除3砂巧し） 

(昭除3砂巧し） 




2 



2 


3 





押す 

•電源ランプ（ホ）点灯。 


電源ランプ点灯 

自動設定スイッチで 

温度を設定する 

•己段階で設定でさます。 

〈温度の目安〉 

「お」約]日む「中」約20む「高」約24む __ 

(が気温び10む、日畳、木造住宅の場合） 

(押すじ'と I しフタプ 
び変わります） 



通電を止ゆるとき 

押す 



I 電源ランプ消灯。 



電源ランプ消灯 


C 制 MEl •使用中、本体内から「パチパチ」と音びすることびあります。これは 
金属部分の熱による膨張、収縮による音なので、故障ではありません。 
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手動設定で使う 

お部屋の温度に関係なく、400 W/800 W/1200 W の 
暖かさび選べまず。 

勉強部屋や書斎などで直接身体を暖める局部暖房に適し 
ていまず。 

お使いになる前に電源プラグをコンセントに差し込んでくださし、。 




2 


参 


3 



押す 

•電源ランプ（ホ）点灯 C 



電源ランプ点灯 


2 


3 



手動設定スイッチで 

ワットを切り換える 

•押すごとに湿国一画国-►医画 W に 
切り換わります。匿圃 W の次は画 Sw 
に切り換わります。 



ワット表示ランプ点な 


通電を止ゆるとき 

押す 



電源ランプ消灯。 



電源ランプ消灯 


自動設定で使う/手動設定で使う 
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タイマーを使う 


入タイマー予約 


お目覚め前など、あらかじめお部屋を暖めておきたいときにご使用ください。自動設定時は「高」 
の温度設定で、手動設定時は匿画 W に設定されることをおすすめします。 （12 〜] 3ページ） 




(時間後入） C 

)(1 時間後切） 1400 800111200 W ほ。□□□□高 

1入タイマ- ]_ 

切タイ7-| 

手動 

1白動 ( 


懈除3砂巧し）、 

懈除3砂巧し） 


ミ 


■= 1 =" 

巧んち 

研/入 






2 



巧んち 

f 


押す 

•電源ランプ（ホ）点灯。 


巧し、設定したい 
時間に合わせる 

•押すごとに 

1ーピー3一4一5一 D 一7一8一日 

t 1 

y 

(1 

k 夕巧- 

库除^!3^; 

) 



に切り換わります。 



電源ランプ点灯 


〔例:別寺間後に暖房を開始するとさ〕 



(時間後入） 

〔入タィ y - 1 

(おお3砂巧し） 


9時間後に電源「入」 


•電源ランプびホから黄緑に変わり、入タイマー時間表示 
び点滅。点滅している間に、時間設定してください。 
•約日秒後、入タイマー時間表示び点なに変わり、予約さ 


れます。 


•入タイマー時間の設定を変更するとさは、いった 
ん予約を解除してから行ってください。 


■予約を解除し、 
通電を継続するとき 

■予約を解除し、 

通電を止ゆるとき 


陣 -1 

懈除冬 次 >) 



約3秒間押ず 

•入タイマー時間表示消な。 

押す 

•電源ランプ消灯。 
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タイマーは、「入タイマー予約」「切タイマー予約」「入タイマー 
と切タイマーの同時予約」の3通りの使いかたびでさます。 



おやすみのとさなど、暖房を自動的に停止させたいとさにご使用ください。 


(時間後入） 


。時間後切） 


县00〕画 ) olicoow ほ, 


□ 


□ □高 


[入タイマ -J [切タイマ-し I 手動 I [白動」 


(お除3砂巧し） 


(照お3が巧し） 



0(1 時間後切） 



通電中に押す 

•切タイマーランプ点灯。 



1時間後に通電 
が停止しまず 

•切タイマーランプ消灯。 
•電源ランプびホから黄 
緑に変わります。 

•再度通電するとさは、 
電源スイツチを入れな 
おして < ださい。 


I 予約を解除し、 
通電を継続するとき 


I 予約を解除し、 

通電を止ゆるとき 


1(1 時間後切） 

切タイト1 

(お除3秒巧し） 


切タイマーランプ点灯 


• 

[ 

( 1 時間後切） 
切:^マ -j 

招 43 ^し） 


1 電源 

唯 


約3秒間押す 

•切タイマーランプ消灯。 


押す 

•電源ランプ消灯。 


切タイマー予糸勺 


タイマ—を使う 
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タイマーを使う 


入タイマーと切タイマーの同時予約 


おやすみのとをなど、暖房を自動的に停止させ、お目覚めの前など、あらかじめ 
お部屋を暖めておさたいとさにご使用ください。 




(時商を入） 

0(1 時間後切） rairai 巧雨 iw ほ。 口 qqQ 高’， 



L 入タイマ-」 

t 切タイマ - J 

手動 

[白動 I 1 


懈除3拟巧し）^ 

(据除3砂巧し）"'^ 


"、心 .■ 


(醒餘3巧巧し）^ 

21 


rilii C 旧 
巧版 

拭]/入 



2 


通電中に押す 

0(1 時間後切） •切タイマーランプ点灯。 



(H 




押す 

•押すごとに 
1 一2一3一4一巳一日一7一8一9 

t _ I 

に切り換わります。 

•押したとさから入タイマー予 
約になります。 



• 「切タイマー」予約後、1時 
間で通電び停止します。 

• 「入タイマー」予約中は電源 
ランプび黄緑になります。 



• 「入タイマー」は入タイマー予約 
時間になると通電を開始します。 



予約を解除するときは、14〜15ページの 


手順に従ってください。 
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1(1 時間後切） 


切タイマ 


(おお3巧巧し） 


切タイマーランプ点灯 


〔例:9時間後に設定した場合〕 

(時間後入） 

入タィ y -] 

(お除3が巧し） 



9時間後に運転「入」 


C 制 MEl 

• r 切タイマー」「入タイマー」どちらからでち設定でさます。 

「入タイマー」を先に押すと、電源ランプびホから黄緑に変わり、通電を停止します。 
次に r 切タイマー」を押すと、電源ランプびホに変わり、通電を開始します。 


タイマ—を使う 
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放熱口 




お手入れの前に 


•電源スイッチを「切」にし、電源 
プラグをなさ、本体び十分冷えて 
から（約30分）お手入れしてく 
ださい。 



I 給気口、放熱口などのほこりは掃除機で吸い取る。 

I 薄めた台所用洗剤（中性）にタオルなどを浸してしぼ 
り、ミちれをふさ取る。 


ベンジン-シンナー•漂白剤などは使用しない 
で < ださい。 


J®. 


お手入れ 


本体のお手入れ 




本体のお手入れをする 


(18 ページ） 


電源 コードをコードホルダー 
で束ねる 


ポリ袋などに入れて、直射曰 
光をさけ、湿気の少ないとこ 
ろで保管ずる 

•ご購入時の包装箱に入れて保管するとさは、包 
装箱に記載の手順にしたびってください。 

•キヤスターを外して保管される場合は、紛失防 
止のため、ねじ （4 本）を本体に取り付けてくだ 
さい。 


お手入れ/保管する 
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Q&A (よくあるご質問) 



A 個答） 

6畳の部屋は暖まります 
か？ 

発熱量は最大1200 W ですので暖める能力はありますび、 
お使いのお部屋の断熱条件や環境、気温などにより、暖まり 
ちは異なります。 

電気代はどれく 5いか 
かりままずか？ 

1時間使用で約2日円（税込）です。 （1 200 W で使用時） 

24時間連続で使用して 
ちよいでずか？ 

連続でご使用していただけます。安全のため、人のいるとこ 
ろでご使用ください。 

引っ越しして周波数の 
異なる地域でも使えま 
ずか？ 

己0 Hz 、 日0 Hz 共用となっています。 

ご使用にあたり、さしつかえありません。 

部屋びずぐ暖ま5ない 
のでずび？ 

この遠赤外線パネルヒーターは前面ガラスを電気ヒーターで 
暖めるため、通電してすぐには、お部屋は暖まりません。で 
さるだけお部屋の気密性を高めてください。また、早くお部 
屋を暖めたいとさは、他の暖房器具を併用してください。 

ルさい子どもびいまず 
ので、保護ガードび欲 
しいのでずび？ 

別売品の保護ガード（品番: DS - PGl ) びありますので、 
お買い上げの販売店でお買い巧めください。 （3 ぺージ） 

通電していると、操作 
部びるか、熱いのでず 
び？ 

ヒーターの熱で、本体全体び暖まるととをに操作部の温度ち 
上びります。異常ではありません。 

使用中、本体内か5 
「パチパチ」と音びする 
のでずび？ 

金属部分の熱による膨張、収縮による音なので、故障ではあ 
りません。 


憤問) 


個答) 
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故障かな？ 


ま全装置（温度過昇防止用サーモスタット、転倒 OFF スイッチ）が働くと通電を停止 
します。修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。 

これらの処置をしても直らない場合や、この表け外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。 


運転しない 


電源ランプが 
点滅している 


温度表示ランプ 
またはワット表 
示ランプが点な 
しているのに暖 
か<な5ない 


においがする 


移動や運 H をしたとき、 
] に卜音がずる 



• 電源プラグびコンセントからはずれていませんか？ 

今電源プラグをコンセントに差し込んでください。 

已 


/ 

. 本体を傾斜させたまま使っていませんか？ 

• 通電中やタイマー予約中に本体を倒しませんでしたか？ 

今転倒 OFF スイッチび働いて通蕾しません。安定した平らな 
床面に置いて、電源スイッチを入れなおしてください。 

8 

ノ 

/ 

•通電中に電源プラグを抜さ差ししませんでしたか？ 

• 停電びありませんでしたか？ 

今電源スイッチを入れ直してください。 

タイマー予約をしていた場合は、再度設定し直してください。 

ノ 

/ 

• 過熱防止装置びはたらいていませんか？ 

今電源スイッチを切って電源プラグを抜き、本体を十分;令まし 
てから次の点検をしてください。再び通電するとさは、原因 
をとりのぞいてから、電源スイッチを入れ直してください。 

① 本体全体びおおわれていたり、給気□びふさびれていませんか？ 

② 給気□びホコ U などで目づまりしていませんか？ 

③ 本体の周囲をかこったり、狭い場所で使用していませんか？ 

④ 周囲温度び高くありませんか？ 



-自動の温度設定または手動のワット設定び低くなっていません 
か？ 

今温度設定またはワット設定を高くする 

12、13 


• はじめての使用でにおいびする。 

♦ ご使用にともない出なくなります。 

、 

) 

/ 

• 使用の途中からにおいびする。 

今販売店にご相談ください。 



転倒 OFF スイッチの作動音です。性能上問題はありません。 

J 




調べるところ • 


Q & A / が障かな 
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獅とアフタ-サ-ビス (よくお読みください) 


修理-お取り扱い-お手入れ 

などのご巧談は… 

まず、お買い上げの販売店へ 

お申し付けください 


転居や贈答品などでお困りの場合は… 

• 修理は、ヴービス会社-販売会社の 

「修理ご相談窓口」へ！ 

♦使いかた-お買い物などのお問い合わせは、 

「お客様ご相談センター」へ！ 


■保話書（別添付） 

お買い上げ曰-販売店名などの記入を必ず確かめ、 
お買い上げの販売店からお受け取りください。 

よくお読みのあと、保管してください。 


保註期間：お買い上げ日から本体1年間 


■補修用性能部品の保有期間 

当社は、この遠ホが線ノ（ネルヒーターの補修用性能部 
品を、製造巧ち切り後6年保有しています。 

沿補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品です。 


修理を依頼されるとき 


20〜 2] ページの表に従ってご確認のあと、直日ない 
とさは、まず電源プラグをないて、お買い上げの販売 
店へご連絡ください。 


ご連絡いただきたい内容 

品名 

遠赤外線パネルヒーター 

品番 

DS - P 1201 

お買い上げ曰 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


保証書の規定に従って、出張修理をさせていただ 
さます。 

• 保証期間を過ざているときは 

修理すれば使巧でさる製品については、ご要望に 
より修理させていたださます。下記修理料金の仕 
組みをご参照のうえ、ご相談ください。 

修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成 
されています。 

I 技術料 Iは、診断-故障個所の修理および部品交 
換-調整-修理完了時の点検などの 
作業にかかる費用です。 

I 部品代 Iは、修理に使用した部品および補助材料 
代です。 

I 出張料 I は、お客様のご依頼により製品のある場 
所へ技術者を派遣する場合の費巧で 
す。 


ご相談窓□における個人情報のお取り扱いについて 

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その 
確認などのために利用し、その記録を残すことびあります。また、折り返し電話させていただくとさのため、ナ 
ンバー-ディスプレイを採用してしほす。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な 
理由びある場合を除き、第吉ちに提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。 


r よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 

http://panasonic.jp/support/ 


修理に関するご相談 

使いかた-お買い物などのご相談 

パナソニック 修理 ご 相談窓 □ 

パナソニック お客様ご相談センター 

(謹 沒 0570 - 087-087 

•呼出音の前に NTT より通話料金の目まをお知らせします。 
•携帯電話- PHS ■ IP/ 光電話等、ナビダイヤルびご利用でき 
なし、場合は、最寄りの修里。目説窓 □ 1 こ直接おかけくださし、。 

• 最寄りの修理ご相談窓□は、次ページをご覧ください。 

36 日日 / 受付別き〜吕〇時 

電話茹ル函 01 20 - 878-365 

■ 携帯電話 . PHS でのご利用は… 06 - 6907-1187 

FAX な; ル ^ 0 , 01 20 - 878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 

Open :9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 


22 


※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 


パナソニック 

修理ご相談窓 □ 


^ 0570 - 087-087 


•呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。 

•携帯電話- PHS • IP/ 光電話等、ナビダイヤルびご利用できなし場合は、最寄 
りの修理ご相談窓□に直接おかけください。 

•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただく場合びございます。 


北海道地 


札幌 ん幌巿厚別区厚別南 
2 T 目1 7-7 

巧 (011)894-1251 

旭 JII 旭"怖 2 を通 1 曰 T 目 
116已 

巧 (01 66に 2-3011 


帯広 帯広巿西 2 □を化 2 T 目 
23-っ 

巧 (0155)33-8477 

函館函館市西ち梗58日ま i 也241 
(函館流 i 

巧 (0138)48-6631 


自流通卸センター内） 

)138)48-6631 


ま化地 


青森 青森市大字お田字豊田 
364 

巧 (017)775-0326 

が:田 が田市外旭り I 字ル谷お 
3-1 

巧 (018)868-7008 

岩手 盛岡巿励 II 已 T 目 1-43 

巧 (019)645-61 30 




宜城 仙台市宜城野区扇町 
7-4-18 

巧 (022)387-1 117 

山形 山お市平清水 1 了目 1-7 已 

_ 巧 (023)641-81 00 

福島 郡山市亀田 1 T 目已 1-1 己 

巧 (024)991 -9308 


首都 


栃木宇都宮巿上戸祭 3 T 目 
3-19 

0(028)689-2555 

群馬 前橋巿箱田町32己-1 

巧 (027)254-2075 

茨城 つくば市筑穂 3 T 目1已 -3 

巧 (029)864-8756 

i 奇玉 桶り I 巿赤堀 2 T 目 4-2 

巧 (048)728-8960 

千票 千葉巿中央区末広 5 T 目 

巧 (043)208-6034 


東京東京都世田谷区宮あ 
2 了目 26-1 7 

巧 (03)5477-9780 

山梨 甲府市宝 1 T 目 4- 13 

巧 (055 に 22-5822 

巧ま川 横お市港南区曰野已 T 目 
3-1 巨 

巧 (045)847-9720 

新漏 新漏市ま区東巧 1 T 目 
8-14 

巧 (025 に 86-0 180 


中部 


石 JII 


金ミ尺巿樹 II 3 T 目20 

巧 (076 に 80-6608 

富山 富山市根塚町1了目 1-4 

_ 巧 (076)424-2549 

福井 福并巿問屋町 2 T 目14 

巧 (0776 に 1-0622 

長里 f お本巿寿：!ヒ 7 T 目 3-1 1 

巧 (0263)86-9209 

静岡 静岡市契区千代田 7 T 目 
7-已 

巧 (054 に 87-9000 


愛巧]名ち屋市瑞穂区塩入町 
8-10 

巧 (052)819-0225 

岐阜岐阜市中鶏4了目42 

__ 巧 (058)278-6720 

局山高山巿巧岡の3了目82 

巧 (0577)33-061 3 

云重津巿义居野村町字山巧 
421 

0(059)254-5520 


滋賀栗ま巿霊仙寺 1 T 目 1-48 

巧 (077)582-5021 

京都 京都市が見区巧田中川原田了 
71-4 

巧 (075)646-21 23 

大阪 大阪巿城ま区関目 2 T 目 
] 

巧 (06)6359-6225 


ま良 大和郡山巿筒并町 
800番1也 

巧 (0743)59-2770 

和歌山 和歌山市中島49白-1 

巧 (073)475-2984 

兵庫巧戸巿須磨区弥栄台 
3了 目1 3-4 

巧 (078)796-31 40 


鳥取鳥取巿安長29已 -1 

巧 (0857)26-9695 

米子米子巿米原 4 T 目吕 -33 

巧 (0859)34-21 29 

がち I 松江巿平成町182番地 
14 

巧 (0852 に 3-1 128 

出雲 出雲巿渡橋町416 

巧 (0853 に 1-31 33 


お田お田巿下府町327-日3 

巧 (0855)22-6629 

岡山 岡山巿田中 138-1 10 

。(〇86に42-62：36 

広島 広島巿西区南観音 1 T 目 
13-已 

巧 (082 に 95-5011 

山 □ 山□巿ル郡下郷 220-1 

0(083)973-2720 


_ IHl 

香り I 高お巿旣使町 1 已吕 -2 

巧 (087)868-6388 

徳島 徳島巿ミ中お 2 T 目3日 

巧 (088)624-0253 


高失 P 高知巿仲田町 2-1 曰 

巧 (088)834-31 42 

愛媛 愛媛県伊予郡お部町八倉 
75-1 

巧 (089)905-7544 


福岡 
佐賀 

長崎 
大分 
宜崎 


春曰巿春曰公園 3 T 目48 

巧 (092)593-90(36 

佐賀市銅島町大字 
八戸字上深町3044 

巧 (0952 に 6-91 51 

長崎市東町191日-1 

巧 (095)830-1 658 

大分巿获原 4 T 目 8-3 已 

巧 (097)556 づ815 

呂崎市本郷北方字草葉 
2099-2 

巧 (0985)63-1 213 


貢長本 熊本巿健軍本巧1 2-3 

巧 (096)367-6067 

天草 天草市港町 18-1 1 

巧 (0969)22-31 25 

度巧島鹿児島市与;欠郎 1 T 目 
5-9 つ 

巧 (09 か 250-5657 

大島 奄美巿名瀬朝仁町1 1-2 

巧 (0997)53-51 01 


沖縄地 


沖縄浦添市城間 4 T 目吕 3-1 


巧の 98)877- 1207 


保証とアフタ—サ—ビス 


所な地、電話番号び変更になることびちりまずので、ち5かじめご了承ください。 


0608 
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